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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


- (1) 


( 2) 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി .എൻ./ 14 / 2016 - 17. 


2016 ആഗസ്റ്റ് 27. 


- 2 132 / 2016 -17 - കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ സബ് 

ട്രഷറി ഓഫീസിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 2, 30 , 000 


5 , 800 


3 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള 
ദർ ഘാസു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ദർഘാ സു കൾ 
20 -9 - 2016 - ന്, 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 
3.30- ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
തു മാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത 
പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്ന 
തുമായിരിക്കും. 


11, 100 


- 4 


5 ,700 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


കമ 
നമ്പർ 


133 2 016 - 17 - കോഴി ക്കോട് ഫറോക്ക് 
സാമൂ ഹ്യാ രോ ഗ്യ കേ ന്ദ ത്തിന്റെ ഒ . പി . 
ബ്ലോക്ക് കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,41, 854 
134/ 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽകോളേജ് 
ആശുപ്രതിയിലെ റേഡിയോ ഡയഗണോസിസ് 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിലെ 64 സെഡ് സി ടി 
സാന്നിലേക്ക്- 2,26,530 
135/2016- 17 - -മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കക്കാട് 
ജി . എം . യു . പി . സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2,99, 840 
136/2016 - 17 - വയനാട് ജില്ലയിലെ അമ്പലവയൽ 
എടക്കൽ ഡി. എം. സി. സെന്ററിൽ മിന്നൽ 
രക്ഷാസംവിധാനം സ്ഥാപിക്കൽ ( പു നർ 
ദർഘാസ്) - 4,17,942 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


5 


7 ,500 


( 1) 


- ( 2) 


131/ 2016 - 17 - എൽ. എ . സി.- എ . ഡി. എഫ് 
മടപ്പള്ളി ജി. വി. എച്ച്എസ് എസ്- ന്റെ പുതിയ 

ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണം - വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2, 22, 784 


5 , 600 


10 ,500 


20th SEP. 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


112 


( 1) 


( 2) 


137 / 2016- 17 - എം.എൽ. എ .- എ . ഡി .എഫ് . 2013- 14 
കണ്ണൂർ പിണറായി എ . കെ . ജി . സ്മാരക 
ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ 
കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണം(പുനർ ദർഘാസ്) - 
| 2 , 48, 043 


6 ,200 


ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് തപാൽമുഖേന 
മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കു ന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 -800 - 96 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040-00- 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചലാൻ രസീതി ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള 
ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ് 
ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 

ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം 
ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടു തൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


8 138/ 2016-17 -- തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 

ജനറൽ ഐ . സി. യു .വിന്റെ റിനോവേഷനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,95 , 113 


9 , 900 


9 ,900 


9 139 /2016- 17 - തലശ്ശേരി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 

എസ്. ബി. ഐ . സി.യു .വിന്റെ റിനോവേഷനോടനു 
ബന്ധിച്ചുള്ള വൈദ്യുതീകരണ പ്രവർത്തികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,93, 237 
140 /2016 - 17 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂളിലെ ഫിറ്റിംഗ് ആന്റ് വെൽഡിംഗ് 
വർക്ക്ഷോപ്പിലെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
| 2,96,414 


10 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

(ഒപ്പ്) 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്- 673 020. എഞ്ചിനീയർ. 
ഫോൺ- 0495 - 2371857 . 


7 , 500 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


11 141/ 2016- 17 - കണ്ണൂർ പള്ളിക്കുന്ന് എ . ഡി. എം. 

ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ വൈദ്യിതീകരണം - 
2,19, 287 


5 ,500 


12 142 / 2016 - 17 - കണ്ണൂർ എസ്. പി . ബംഗ്ലാവിന്റെ 

പുനർ വൈദ്യിതീകരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 
| 2 ,75, 000 


6 , 900 


- നമ്പർ ഇ.എൽ.എസ്. ഡി. ടി. എൻ./09/ 2016 - 17. 2016 ആഗസ്റ്റ് 22. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം, 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 29- 9- 2016 - ന് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3 . 30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാ റു കാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാ ണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


13 


143/ 2016-17 - കാസറഗോഡ് ചെമ്മാട് ഗവൺമെന്റ് 
ഹയർസെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 3,14, 642 


7, 900 


- കമ 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 4, 
7, 11 എന്നിവയ്ക്ക് - 500 + 25 ( നികുതി), ക്രമനമ്പർ 3, 6 
ഇവയ്ക്ക് 900 + 45 ( നികുതി), ക്രമനമ്പർ 5, 10 , 12 ഇവയ്ക്ക് 
- 600 + 30 ( നികുതി), ക്രമനമ്പർ 8, 9 ഇവയ്ക്ക് - 800 + 40 
( നികുതി), ക്രമനമ്പർ 13 - ന് 700 + 35 ( നികുതി). 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരത 
ദ്രവ്യം 


നമ്പർ 


( 2 ) 


1 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " എ , " ബി , " സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 


1,300 


പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരണ കാലാവധി 30 ദിവസം. 


108/2016 - 17 - കോഴിക്കോട് ജെ . എഫ്. സി. എം . 
കോടതി 1- ന്റെ വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റ 
പ്രവർത്തികൾ - 49 , 428 
- 109 / 2016 - 17 - കോഴിക്കോട് വെള്ളിമാടുകുന്ന് 

എൻ. ജി. ഒ. കാർട്ടേഴ്സ് ഡി. 58 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്/ 
രണ്ടാം നില )- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

- 49,928 
- 110 /2016 -17 - ടി എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് സി. 92 
( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്/ ഒന്നാം നില ) - ന്റെ പുനർ 

വൈദ്യുതീകരണം - 47,016 
- 4 111/ 2016-17 - ടി എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ് 

സി. 113 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്/ ഒന്നാം നില )- ന്റെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 47,016 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ 
ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയ തിക്ക് 
10 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ 
ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


1,300 


1,200 


1,200 


| 254 


20th SEP. 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


(1) 


- (2 ) 


(3) 


(1) 


- ( 2 ) 


- 5 112/2016- 17 - കോഴിക്കോട്വെള്ളിമാടുകുന്ന് 

എൻ. ജി. ഒ. കാർട്ടേഴ്സ് ഡി. 60 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്/ 
മൂന്നാം നില )- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 


18 125 / 2016 -17 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 

ആശുപത്രിയിലെ കൺട്രോൾ സ്വിച്ചും സർവ്വീസ് 
കേബിലും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 49 ,486 


1, 300 


- 49,929 


1,300 


- 19 126/ 2016 -17 - കോട്ടൂർ വില്ലേജ് ഓഫീസിന്റെ 

പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 49 ,921 


6 


1,300 


113 / 2016 - 17 - ടി എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
ഇ . 36 (ഡ്യൂപ്ലക്സ്)- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 


20 


- 44, 413 


1,200 


- 127/ 2016 - 17 - എം. എൽ. എ . എസ്. ഡി. എഫ്. 
2016 -17 - കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 
ഒറ്റക്കണ്ടം കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്കുവേണ്ടി 
മോട്ടോർ പമ്പ്സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ - 1,50,000 


7 


114 / 2016 -17- ടി എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ് 
ഇ . 35 ( ഡ്യൂപ്ലക്സ്) ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 


3,800 


- 44 , 413 


1,200 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില + നികുതി ക്രമനമ്പർ 
20 - ന് 500 + 25, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 300 + 15 . 


8 


115 / 2016 -17 - ടി എൻ. ജി. ഒ. കാർട്ടേഴ്സ് ഡി. 50 
(ഡ്യൂപ്ലക്സ്) ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 47,683 


1,200 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - എ , ബി , സി വിഭാഗം 
കരാറുകാർ. 


9 


116 /2016- 17 ടി എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡി. 14 
(താഴെ നില )- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
- 47 ,683 


പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 15 ദിവസം. 


1,200 


10 


117/ 2016 -17 ടി എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ്സ് 

ഡി. 16 ( ഡ്യൂപ്ലക്സ്)- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 
- 48,287 


1,300 


- ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd .gov.in - ൽ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് 
ചെയ് ത് എടു ക്കേ ണ്ട തും അ സി സ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), 
കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


11 


118 /2016 - 17 - ടി എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
ഡി . 59 (മൂന്നാം നില ) - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 48, 647 


1,300 


12 


119 /2016- 17 - ടി എൻ. ജി. ഒ കാർട്ടേഴ്സ് ഡി. 49 
(ഡ്യൂപ്ലക്സ്)- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 


- ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ്തപാൽമുഖേന മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ ഓഫീസ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 


- 


47 ,683 


-- 1,300 


1, 300 


13 


120/2016 -17 ടി എൻ. ജി. ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഡി. 49 
(താഴെ നില )- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

48 ,981 


1, 300 


14 


121/2016-17 ടി എൻ. ജി. ഒ. കാർട്ടേഴ്സ് ഡി. 52 
( ഡ്യൂപ്ലക്സ്)- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 


- 49,705 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059- 80 - 800 - 96 ( 02 ) എന്ന 
ശീർഷകത്തിലും നികുതി0040 -00- 111 -99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കിചെലാൻ രശീത്, നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, 
നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ - 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു 
രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽഅന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


1,300 


15 


- 122 /2016-17 - ടി എൻ. ജി . ഒ. ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
എ 29 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്/മൂന്നാം നില ) - ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 44,585 


1,200 


16 


123/ 2016 - 17 - ടി എൻ. ജി . ഒ . ക്വാർട്ടേഴ്സ് 
എ 30 ( ഫ്ളാറ്റ് ടൈപ്പ്/മൂന്നാം നില )- ന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 48, 981 


1,300 


17 


124/ 2016 - 17 കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലം 
സ്പെഷ്യൽ ജെ .എഫ്. സി . എം . കോടതിയുടെ 
(മറാട് കേസുകൾ) വൈദ്യുതീകരണ അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 49 , 133 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ, 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽസ്റ്റേഷൻ, 

(ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്-673 020. 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
ഫോൺ: 0495 - 2371857 

- എഞ്ചിനീയർ. 


1, 300 


255 


20th SEP. 2016) 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


114 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ടി.എൻ. 5 /2016 - 17 . 

2016 ആഗസ്റ്റ് 25. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 20 - 9- 2016 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


പ്രവൃത്തി 
പൂർത്തീകരണ 
കാലാവധി 


( 2 ) 


ദർഘാസ് നമ്പരും 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
കമ 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

- വില നികുതി ആകെ 

- (3) (4) (5) (6) 
78/2016- 17 - കെ . എം . എം. വനിതാകോളേജ്, കണ്ണൂരിലെ 
വ നി താ ഹോ സ്റ്റൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ തെരു വ് 
വിളക്ക് സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധപ്രവർത്തികളും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി, പുനർ ദർഘാസ്) - 1,82, 000 4, 600 

525 


(1) 


500 


25 


25 ദിവസം 


2 


3,700 


500 


25 


525 


25 ദിവസം 


79 / 2016- 17 - കണ്ണൂർ കെ . എം . എം . വനിതാകോളേജിലെ 
പഴയ ബ്ലോക്കിന് സമീപത്തായി തെരുവ് വിളക്ക് 
സ്ഥാ പി ക്ക ലും അ നു ബന്ധ പ വ്യ ത്തി ക ളും 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി, പുനർ ദർഘാസ്) - 145,000 
- 80 /2016 -17 - കണ്ണൂർ കോടതി സമുച്ചയത്തിൽ സാക്ഷി 
കൂടിന് മുകളിലായി ഫാൻ സ്ഥാപിക്കലും അനുബന്ധ 
വൈദ്യുത പ്രവൃത്തികളും (പുനർ ദർഘാസ്) 
- 47 , 000 


3 


1 ) 


1,200 


300 


15 


315 


7 ദിവസം 


1,300 - 


300 


15 


315 


7 ദിവസം 


81/ 2016 - 17 - കണ്ണൂർ ഗവ . ഐ . ടി. ഐ .യിലെ 272 -ാം 
ന മ്പ ർ സ്റ്റാ ഫ് കാ ർ ട്ടേ ഴ് സി ഇ ന്റെ പു ന ർ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 50,000 
82 / 2016 -17 പെരിങ്ങോം സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് 

കെട്ടിടത്തിന്റെ അടിയന്തിര വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 35,000 


900 


300 


15 


315 


- 7 ദിവസം 


83 / 2016 - 17 - തലശ്ശേരി പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് 
കോംപ്ലക്സിലെ വിവിധ ഓഫീസുകളിലെ അധിക 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 46,500 


1,200 


300 


15 


315 


7 ദിവസം 


7 


84/2016 - 17 - പയ്യന്നൂർ സബ് കോടതി കെട്ടിടത്തിലെ 

ജെ . എഫ്. സി . എം . കോർട്ട് ഹാളിന്റെയും പുതിയ 
ഓഫീ സി ന്റെയും അധിക വൈദ്യു തീ ക രണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 1,23,000 


3,100 


500 


25 


25 


525 


15 ദിവസം 


- 8 


2, 700 


500 


25 


525 


15 ദിവസം 


85/ 2016 -17 - എം .എൽ. എ . മാരുടെ വികസനഫണ്ട് 
തളി പ്പ റമ്പ നിയോ ജ ക മ ണ് ഡലം പ രി യാ രം 
പഞ്ചായത്തിലെ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾകുട്ടിയേരിക്ക് 
വേണ്ടി പുതു തായി നിർമ്മിച്ച ക്ലാസ് റൂമിന്റ 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1, 08,000 
86/ 2016-17- - എം.എൽ. എ . മാരുടെ വികസന ഫണ്ട്കണ്ണൂർ 
നിയോജകമണ്ഡലം - ഗവ . ടൗൺ ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂൾകണ്ണൂരിനുവേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 
ക്ലാസ് റൂമിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 1,50, 000 


3 , 800 


500 


500 


25 


25 


525 


525 


25 ദിവസം 


256 
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- ( 1) 


- 


500 


25 


525 


25 ദിവസം 


1, 300 


300 


315 


7 ദിവസം 


10 87 / 2016- 17 - - എം .എൽ. എ .മാരുടെ വികസന ഫണ്ട്-കണ്ണൂർ 

നിയോജകമണ്ഡലം കണ്ണൂർ ഗവ . ഹയർസെക്കണ്ടറി 
സ്ക്കൂളിനുവേണ്ടി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിട ത്തിന്റെ 

വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1, 50,000 3,800 
11 88 /2016 -17- കണ്ണൂർ ഗവ . ഐ . ടി. ഐ .യിലെ 264 -ാം നമ്പർ 

സ്റ്റാഫ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 

(പുനർ ദർഘാസ്) - 50,000 
12 89 /2016 -17 - കണ്ണൂർ പി . ഡബ്ല് . ഡി . കോമ്പൗണ്ടിലെ 

ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഓഫീസിന്റെ ഒന്നാം നിലയുടെ 
വൈദ്യുതീകരണം - 1,80, 000 

4,500 
13 90/ 2016 -17 - കണ്ണൂർ ഗവ . ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ 

തോട്ടട യിലെ ഓട്ടോ മൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - 
2, 00, 000 

5 , 000 


500 


525 


25 ദിവസം 


61De 


- 


500 


500 


25 


525 


25 ദിവസം 


14 91/2016 -17 - തളിപ്പറമ്പ് സബ് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് 

ഓഫീസ് ജനറേറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള 
വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) 
- 40,000 


1, 000 


- 


300 


300 


15 


15 


315 


315 


7 ദിവസം 


15 


500 


500 


25 


525 


7 ദിവസം 


16 


- 92 / 2016 -17 - കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഗവ. ആശുപത്രിയിലെ 

മെയിൽ മെഡിക്കൽ വാർഡിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീ 
കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഐ . സിയു .വിൽ ക്ലീൻ 
റൂം ഫിറ്റിങ്സ് സ്ഥാപിക്കൽ- 55,000 

1,400 
93/2016 - 17 - മുണ്ടയാട് റീജിയണൽ പോൾട്രി ഫാമിൽ 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഫീഡ് സ്റ്റോർ, മിനി ലാബ് 
എന്നിവയുടെ വൈദ്യുതീകരണം ( ഡെപ്പോസിറ്റ് 
പ്രവൃത്തി) - 1,80,000 
94 / 2016- 17 - കൂടാളി മോഡൽ അംഗൻവാടിക്ക് വേണ്ടി 
പുതുതായി നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം 
- 50, 000 

- 1,300 

1,300 


4 , 500 


- 


500 


500 


25 


525 


25 ദിവസം 


300 


300 


15 


315 


7 ദിവസം 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി, സി വിഭാഗങ്ങൾ. 


ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിനുമുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് 
എടുക്കേണ്ടതും അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് വൈദ്യുത ഉപവിഭാഗം, തലശ്ശേരി എന്ന 
വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


- ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്| സ് പീഡ് തപാൽമുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 -80- 800-96 (02) എന്ന ശീർഷകത്തിലും നികുതി 0040- 00 - 111- 99 എന്ന ശീർഷകത്തിലും 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് 200 - ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
സബ് ഡിവിഷൻ, തലശ്ശേരി- 670 101. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


- 
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